AMIGOE 











Ifído 
*1 AAItUAMi 


, 
*4 


OIUACAo 
DUN 2í?ton 
OtTOtíEK 
l&íií). 


Dit Blad 
verschijnt eiken Zaterdag. 


Abonnementsprijs voor Curasao, Donaire 
en 


Aruba per drie maanden tl. 


— niet voor-! 


uitbetaling. 


V oor hel líuitenland per jaar 11. 
10. — 


Afzonderlijke 
nummers 
11. 0,20. 


BUREAU TAN DIT BLAD 


PLEIN VAN PIETE RMA Al, 
X9. 
129 


WEEKBLAD VOOR DE 
CÜRACAOSCHE EILANDEN. 


i\'o 825 


li 
||E Courant aki ta sali toer dia Sabra. 
|Su prijs di abonnement ta fl. 
—pa tres luna 


l! 
pagar pa dilanti. 


¡¡Pa 
lugarnan 
foi 
Curasao, lionairc. 
Ar.ibj 


;¡ 
11. io, — pa nnja. 


ij 
l*n number só tl. o,:o. 


Curacao, 20 October. 


BOLLAND NETSCHER SCHAEPMAN. 


Ofschoon liet ons ai* Katholieken 
volstrekt ni« t mogelijk 
is, altijd met 


den schrijver van l'unlimj lot l)a<j in 
het Handelsblad , mee te gaan, 
zoo 
gebeurt het nochtans nu en dan. dat 
die schrijver, door «Ie waarheid 
ge- 


dwongen, stukjes te lezen geeft, die 
best uiteen katholieke pen hadden 
kunnen vloeien. 
In 
den regel is hij 


tegenover de Kat!e>!¡eken el' Katho- 
lieke 
schrijvers 
niet 
gunstig 
ge- 


stemd 
: 
waar hij 
er zich 
dus 
toe! 


neerzet, om «en Katholieken 
auteur; 


te prijzen en te 
verheerlijken, daar; 


moet het wel een eminent man gel-! 
tien. 


Xa di Ze korte inleiding leze 
i:i<*n, 


,wat hij onlang in liet .\lg. Handels-! 
blad te genieten gal' over Holland, 
Xetsclier en Schaepman. 


..Vele jongere schrijvers 
ineeneii 


dat het gepast 
is. over Hollandsche 
¡ 


dichters, wier stijl, gedachtengang. j 


"gemoedsleven, 
kunstopvatting van! 


de hunne verschilt 
en 
hun ouder- 



wetsch schijnt, 
niet groóte minach- 


ting te 
spreken. 
j 


Ons schijnt dit buitengewoon 
<>n-j 


dankbaar! Ken beminnelijk Arabisch j 
spreekwoord zegt: „men werpt niet 
"met itotiigo steenen in de bron die 
't volk 
gelaafd heeft". 


Dit 
doe men ook hier niet! 


Onlangs las ik b. v. hoe Ten Kate, 


Hofdijk 
en Van 
Lennep niet 
zoo 


zeer gecritiseerd 
werden, 
als wol 


Thet 
een minachtend gebaar ter zij- 


de werden geschoven, als van nul en 
geener waarde. 


En nu wederom wordt uit de hoog- 


te over 
Schaepman 
gesproken 
in 


woorden, 
welke 
dom 
overdreven 


zouden zijn, als hij 
de slechste en 


gemeenste taai-knoeier was, 
dien 


men zich kan 
voorstellen. 


Het 
is de 
lieer Frans 
Xctscher, 


die 
in 
het laatste nummer tier llol- 



htitilschc 
licvite 
noodig 
acht, 
dr. 


Schacpmau 
te 
heleêdigen 
met elk 


leelijk 
woord dat hij 
in .ler haast 


maar kan oprapen. 


Hij mengt zich in den onverkwik- 


ki'lijlcen 
strijd 
tusschen 
professor 


Holland 
en «Ir. Schaepman: 
4 


„l'lomp viel Schaepman met zijn volle 


zwaarte op 
Holland 
neer, 
trachtende 


hem onder liet 
doodend 
gewicht 
van 


i zijn pretmonnikenlichaam 
te verplette- 


j ren ....Schaepman, 
de kuhninatie 
van 


. hel grofste materialisme 
... .Schaepman, 


; «-en verdwaald overblijfsel uit de tijden, 
dat in 
de 
kloosters bacchanalicn 
van 


schuimenden 
wijn 
en 
druipend 
vet 


| wierden gevierd, toen priesters en kloos- 


! terlin'gen 
zich te barsiep .aten en dron- 


-1 ken 
van hetgeen zij den kleinen 
man 


afpersten ... .Schaepman, die voor dich- 
ter doorgaat en slechts een verzenbulde- 
raar is." enz. enz. 


i 
We halen slechts enkele en 
niet 


! de 
ruwste 
woorden aan van deze 



weerzinwekkende taal, die ons\on- 
duldbaar toeschijnt, omdat 
zeeven 



onrechtvaardig ais ruw beleedigend 
is. 


* 
* 



*** 


• 



Neen, 
Schaepman 
is 
een 
waar 


•lichter, een merkwaardig redenaar. 


Kr is eenheid in de gaven hem ge- 


schouken, en zijn dichtgenie en rede- 
naarstalent 
smelten 
vaak 
samen, 


maar hij heeft de bezieling, de jeugd 
van hart en geest, het diepe gevoel 
dat tot uiting dwingt, verbeelding, 
heldenmoed en de macht over de taal, 
welke 
een 
schrijver 
tot 
dichter 


adelen. 


En er is goen wreetler beleediging 


denkbaar dan die om dezen dichter 
voor te stellen als 
„een kulminatiu 


van grof materialisme". 


Want 
hij 
voelt 
fijn, 
hij 
voelt 


diep, en 
niemand 
die hem 
kent, 


die ooit met heni sprak, met hem 
gevoelens 
en gedachten wisselend, 


kan 
zelfs 
oen oogenhlik twijfelen 


a¡m de volkomen 
oprechtheid van 


zijn innige geloofsovertuiging. 
!<•'"> 


vaarheid van 
zijn 
geestdrift, 


||aan liet 
liooge doel waarop hij het 


[! oog ¿steeds gevestigd houdt. 


¡I 
V(or mij is hij 
een man. een ka- 


j{rakt,T, 
een 
beweegkracht, 
en ik 


i schet* vaak vreugde uit 
<!<• frisseho 



bewéging. 
den gang vol leven van 


zijn jwoorden als 
redenaar 
en als 


dichter. 


AV|e in 
Schaepman met. den heer 



Xetsfcher „een sniulmonnik" gelieft) 
te zijen, heeft oogen. maar ziet niet.: 


Neen, der waarheid 
hen ik, 
ge- 


loof jk, naderbij, 
als 
ik 
mij 
den! 


strijaharen 
priester liefst 
voorstel 


in hét harnas van een bisschop uit 
do 
Jliddeleeuwan, 
dio 
soms 
liet 


zwaard aangordde tegen zijn vijan-^ 
den. j 


{ 


i 
Hij 
is een priester-dichter 
in 
't 


I ridder-harnas. 
Hij 
is van 
het 
ge- 


slachtvan Turpijn. den aartbissdiop, 
den vriend 
van Roland 
en Charle- 


i mague, „qui.ctmmtit sus rtn.vpaïens". 


! 
En dit meende hij ook dezen keer 


ite doen. 


Want zelfs als 
men 
den toon 
en 


strijdwijze 
door 
prof. 
Holland 
en 



dr. 
Schaepman 
onlangs 
gebruikt, 


misprijst,'vergete men 
aan deeenej 
zijde niel 
hoe 
prof. 
Bolland reeds 



si nd $. iaccu_ya.uJyitJialkkü ,yiilsüsJ 
aangevallen 
(Ka niet zonder aefjë-1 


lijke redenen. Red. Amiuoe.) geprik- 
keld en 
vertoornd 
en 
boude men 



aan 
do andere zijde ook in het oog, 



dat prof. 
Bolland 
zich in zijn eer-j 


ste stuk over de Moeder van 
Chris- j 



tus 
heeft 
uitgelaten 
in 
woorden, ' 


die iederen Christen onduldbaar zijn.j 


En nu stelle men zich Schaepman 



voor, als hij dergelijke taal leest ! || 


Maar ik ben volkomen overtuigd, 
ij 


dat hij liever duizendmaal den dood 
verkiezen zou, eer hij iemand in zijn 
tegenwoordigheid zóó iets zou laten 
zeggen over de Moeder van Christus, 



over zijn hoog ideaal van reinheid 
en 
heiligheid en almaehtige liefde. 
Toen ik hern, nu eenige jaren ge- 


leden, als aan 
een ouden vriend <!<• 



hand kwam drukken op zijn 
zilve- 


ren 
feest te lïi jsenburg. liad hij a!!>- 



bloemgeschenkeii hem van alom 
in 
;den lande gezonden, 
neergelegd aan 


de voeten van liet edele b.;ehl van de 
Heilige Moedermaagd in het Semina- 
rie. 



Mij trof die symbolische daad 
des- 



tijds diep. 



Deze ..materialist" is een 
mui van 


teeder hart ea lijn gevind, een 
waai 
dichter." 


FEUILLETON. 


HONOR I COMBATE. 


o 
' 
<2«) 


E 
tabata pasa su 
cabeinan 
coe 
su 


manoe for <ti 
su cara 
hifoa patras, el a 


hiza su cabez 
i coeminza 
mira Ilans 


Otto coe suavidad na principio, nía des- 


pués angustioso i su palabranan 
sem- 


per mas .purar. 


• 
Sí, mi 
ta 
comprende lm. 
1.0 ta 


henteramente sigur, 
koe 
es 
ak ¡ 


bo elección 
ta esun di berdad. hi awe 


trobé, 
bo tin 
di decidí, 
lo 
bota 
na 


duda 
? of 
podiser rechaza 
¡■alkenluvn 


«sin dilata? Un obligación koe ta niara 



bo, 
testament di bo tio no por tapa 


bo. Bo 
a toema 
bo resolución di tent 


un herencia 
den 
bo 
familia. Jj-scor- 


damentoe ai 
ta digno di 
b° 


personal? Bo tin mes idea koe mi den 


sorto di obligacionnan 
asina. 


Coe admiración Steinfels tabata mira 


es 
moza koe tabata papia, 
i sin 
dila- 


ta el 
a respondé coe 
un tono serio: 


i- ,'i—No. Aunke mes tabata asina, i koe 


awé mf 'tin di para dilanti es prepn- 
ta, mi resolución lo lámeseos. 
Mi ta 


tanan boni huicioso lo a consega mi 


masiar bon, si nan 
no tabatin convic- 


ción koe pronto lo mi a coestuma den 


es estado íobo? I en berdad riba m. po- 


sicion ta spera mi un gran campo di 
actividad, 
koe I» 
ta mi orguljo di co- 


rresponde 
na mi tio es confianza, koe 


el apone den mi. Sorto di inclinación- 
nan 
na cual—el a coeminza hari span- 


tur—mi a doena un impresión bibjf, 
ta 


desaparece 
pronto trobé. 


Abatidamente lirna a larga su 
ma- 


noenan 
cai den 
su 
scotji. Asina no por 


bai. 
Com 
lo ú scohc e palabranan koe 


lo liaci 
su pregunta comprensibel? Di 


repiente el a haja 
es auxilio, koe é ta- 


bata spera di tanta 'Marie. 


—Ora mi esposo 
a 
anuncia 
bo 
bi- 


nimentoe 
na Amaliaihof essenjoradi- 


ci clianzando, el a 
poerba di hinca mi 


den 
11 ti historia romántica. Bo tio lo a 


larga 
un muger hun toe coe Falkcnhaus 


pa 
bo i poné pa eligi: of es herencia 


coe 
un moza desconocir «pa tyo, of bo 


ta keda 
sin nada. 


—Den es caso ai lomi tabata oficial 


ainda, Steinfels 
a 
responde 
hariendo; 


Mi libertad 
no tabata liber pa henter 


Falkcnhaus,, aunké es día ai mi coerazon 
tabata liber ainda. 


El 
a 
acentúa es palabra "dia", 
ma 


sin risca- mira es' moza. 
Mas spantar é 


tabata, ora 
Erna Harteneck 
a 
puntra 


suave, apena comprensibel: 


—Anto bota keré no ta di acepta 


di evita un pérdida 
menazante;...pa 


salba 
un 
posecion stimar. 


< 


Mas aleuw 
es 
moza 
no 
a papia, 


pasobra boz di Hans Otto a interrumpí j 
palabranan, koe 
ó 
tabata 
papia 
coej' 


trabao 
i 
coe 
un 
exitacion 
evidente. 
¡¡ 


—Esai 
bota puntra 
mi ainda, 
sen-í¡ 


jorita Erna, 
é dici 
reprochando. 
Mi j! 


ta keré, 
koe 
1)0 
conoct; mi 
basta pa 



bo comprende, koe 
den 
mi bista esai 



lo ta 
un 
cos dl sin 
concensji. 
Lo mi 



perdé 
un pa un placa miserabel, otro 


lo mi ganjV ' basta haclé desgraciada! 



No, 
mil 
be/, 
nó! 
Com 
bini 
bo 
coe ¡ 


sorto di idea asina? 
¡ 


Erna a 
bolbé 
hala 
rosea. 
Mas ciar | 


un hende 
110 por 
papia 
su hulcio. Su 


mes 
idea 
tabata 
contemplé 
den 
un 


luz skerpi, koe palabranan di Steinfels 
a tira riba 
djé monstruoso i odioso, 
i 


humildemente 
es 
moza 
a responde: 


—Bo tin 
derechl di 
ta 
mal conten-, 


toe coe 
ml, senjor 
baron. Mi no a du- i 


da di. bo, 
ma mi kier 
a 
tendé 
coe! 


palabra 
ciar com bota 
keró 
di mi 


pregunta loco. 


* 
• 


* 


Después koe Hans Otto 
a kita 
for 


di es damsnan, el a keda 
asina 
fan- 


toe bao di impresión 
sorprendente 
di 


palabranan di 
senjorita 
Von 
Harte- 


neck, koe 
el 
a keda ta camna 
ora lar- 


goe sin ningún 
obheto., 


En baño 
é tabata busca nan niñea- 


cion. Bien ta berdad, koe duranti balia 
el a tendé expresionnan for di boca di 
Eichstett, koe tabata sparlté, ma 
des- 


pues tambó, 
ora 
es hoben tabat.i liun- 


toe 
coe nan, el a liaci berdadera obser- 


vación propio 
pa abrí su wowo. Nai: 


tabata bofon 
di Neinstetten di un 
ma- 


nera, 
koe 
tabata 
doena 
motiboe 
¡>.i 


toer 
sorto di observación fuerte; taba- 


ta papiar 
di 
su íavorecimentoe di tata 


i 
di 
es roeman; Tin 
palabra 
a cai 
tu. 


canti 
su 
estado bruliar i 
di acto 
im- 


prudente di 
es hoben 
oficial. 


lis mainta ai 
ora Steiníels a contra 


coe lierman Ilarteneck na scool, 
ken- 


de a 
desaparece 
mes 
ora 
despues <li 
balia, el 
a ripara 
su 
moda frioe. 
Na 


lugar di 
su 
manera amistosa 
di prin- 


cipio ta pareé, koe 
un 
sintimentoe 
di 


enemistad 
a drentéle. I també riba 
es 


senjor bieuw, no obstante su calidad di 
cortesía 
i 
su 
trato cordial for di dia 


di 
su enfermedad, 
koe 
tabata larga 


poco confianza i koe 
Hans Otto taba- 


ta comprendé masjar bon. 


Coe un'orguljo 
hustilicar 
é tabata 
corda 
di otro banda, koe bien é ta es 


homber koe 
por competí pa manoe di 


un Von Ilarteneck. 
1 é tabatín 
con- 


fianza koe lo é, reusi 
i kibra posícion 


di toer dos e baronnan Von Harteneck. 


Si no tabata pa 
es profundo 
emo- 


ción di Erna koe tabata desanimé. El 
a haci 
su pasonan mas corticoe, 
des- 


pues el a bira i liger, é 
tabata para 
trobé dilanti clínica. 


E ta »igi.) 


Een krachtig protest. 


[niet 
Lessbaar] 


Merida. 22 September. 


Mijnheer. 


Terugkeerend in Ons Dis.lom. 
na 


eene afwezigheid van veie maanden, 
geboden door de heilige plichten On- 
zer bediening. werd Onze 
zi<d 
over- 
stelpt 
van 
weemoed, 
en 
Ons 
hart 
vervuld met onuitsprekelijko droef-' 
heid om den deern is waardigou 
toe- 


stand, 
waarin 
Wij 
Onze beminde 


Jk.iiiidliJULULOJiïo,n , 
t Warén niet onkel 
(íe 
gewone 


rampen, 
de onvermijdelijke gevol- 


gen van den oorlog, die Wij te 
be- 
treuren hadden. 


Wij huiverden. Wij stonden ver- 


pletterd, Uns hart werd verscheurd 
tot in zijn binnenste, toen men Ons 
verhaalde welke gruwelen, beroovin- 
gen en heiligschennissen er gepleegd 
zijn in vele steden en dorpen van Ons 
Diocees. 
En al deze gruwelen, 
b>«- 


roovingen en heiligschennissen, wel- 
ker.uitgebreidheid Wij nog niet ken- 
nen, zijn het werk geweest van Gene- 
raal Antonio Fernandez 
en de 
troe- 


pen, die onder zjin bevel stonden. 
Nochtans, om hulde te brengen aan 
de waarheid, 
moeten Wij zeggen, 


dat 
vele 
van 
, de 
ondergeschikte 


chefs zich niet aan deze gruwelen 
hebben schuldig gemaakt en ze zelfs 
hebben afgekeurd. 


't Zou eene al te uitgebreide, om 


niet 
to 
zeggen 
onmogelijke taak 


zijn, hier al do daden te bratidiner-i 
ken, die men Ons heeft meegedeeld :j 
eenige 
van de meest bekende, en i 
vooral de heiligschennissen, moeten 
1 
Wij U ter kennis brengen. 


In 
de stad 
Bailadores 
droegen! 


vele 
bewoners, 
meenenu, 
dat 
de ; 


11. Plaatsen zouden worden geëerbie- ! 
<ligd, hunne kostbaarheden 
naar dei 


Kerk. Maar zij zagen zich deerlijk be- ¡ 
drogen. Want de troepen strekten «Ie ;; 
plundering ook uit tol het Heiligdom 
en braken zelfs het Tabernakel, waar 



liet 
11. Sacrament 
werd bewaard,ij 


met geweld open. 
Daar ook dwong:' 


«Ie Opperbevelhebber den 
Pastoor,'! 


I»r. Arelleno. 
een eerbiedwaardigen j 


■mi zwakken grijsaard, alsmede 
den ij 


jeugdigen en 
voorbeeldigen priester li 


.1. González, plaats te nemen 
in de' 


rijen der suldaten 
«mi 
te voet 
op te 


marcheeren naar Tovar. 


In de Parochie Taba v werd insge-'j 


lijks de Kerk ontheiligd en 
de eer- ¡ 


bied waardige Herder, «Ir. Gil Chipia 



gedwongen om tusschen de troepen 



naar Mucuchies op te marcheeren. 


Van de stad San Cristóbal, waar- 


van Wij nog geen gedetailleerde 
be- 


richten 
hebben, 
weten Wij alleen, 


■ lat 
liare bewoners, 
gedurende liet 


verblijf van de gouvernementstroe-j! 
pen binnen liare muren, vurig terug 



verlangden naar al de verschrikkin- 



gen van eene dagenlange belegering 
•mi van de vele bestormingen hunner 
.! 


stad, dit alles 
beschouwend als een'; 


veel minder kwaad dan de bezetting 
en verdediging door troepen van het 
Gouvernement. 


Hartverscheurend zijn de klachten, 


■! i« 


• Wij hoorden in de steden en dor- 


pen. die wij doortrokken van af 
La 


Ceiba tot Mérida. 


In al deze plaatsen acht 
men de 
kwellingen gering, die veroorzaakt 
werden door de revolutionnaire troe- 
pen. al.» uien ze vergelijkt met 
het- 


geen 
>le landstroüpen 
te 
verduren 


gaven. 
Men bedenke hier. dat deze 


dorpen 
en 
steden, 
vooral Trujillo, 


met.vrees en 
de opstandelin- 


gen zagen komen, terwijl zij,—o bit- 
tere teleurstelling,—hulp en redding 
verhoopten van de landstroüpen. 


Wat betreft den ourloi/sbuit, 
die 


in de steden, dorpen en gehuchten 
gemaakt is door de troepen, dit; daar 
als 
vredebrengers 
binnentrokken, 


zullen Wi j alleen zeggen, dat het te 
Maracaibo 
van 
algemeen» 
bekend- 


heid 
is, 
dat de soldaten en de vruu- 


a cd, die het leger vergezelden, door 
destraten van Maracaibo liepen, oni 
voor 
geringen prijs kostbaarheden 


van 
groote 
waarde 
te 
verkoopen. 


i >nder die voorwerpen bevonden zich 
vele sieraden van 
beelden, 
beeldjes 


van liet kindje 
Jesus en 
zelfs een 


kelk. 


Gok is het in dezelfde stad van 
ai- 


gemcene 
bekendheid, 
dat 
de 
per- 


soonlijke 
buit 
van den Opperbevel- 


hebber bestond uit verscheidene wa- 
genvrachten, 
waarbij zelfs kleede- 


ren van vrouwen en kinderen waren; 
deze vrachten 
wilde echter de Pre- 


sident 
van Zulia niet ter inscheping! 


toelaten. 


Wij zouden zulke dingen niet heb- 



ben durven 
gelooven, 
wat betreft! 


den rijken buit van tien 
Opperbevel- 


hebber, als niet een onvoorziene om- 
standigheid 
Ons van allen twijfel 


was komen bevrijden. 
Wij 
brach- 


ten een bezoek bij den President van 
Zulia, die Ons in zijn kantoor ont- 
ving, en Ons een stapelpakken toon- 
de, 
naar Onze schatting meer dan 


dertig. 
"Zie, Monseigneur", zei de 


President, 
"wat Generaal Fernán- 


dez in de Cordillera buit gemaakt 
had" 


Na 
dit 
alles. 
Burger-President, 


kunt gij wel begrijpen, dat het Ons 
doel niet is, deze feiten, die algemeen 
bekend zijn, te uwer kennis te 
bren- 


gen. 
Vele zullen reeds 
van elders 


U ter oore zijn gekomen. 
Maar wél 
wer.schen Wij, bij het hooren der 
klachten van Onze dierbare kinderen, 
bij liet zien 
der heiligschennissen 


gepleegd tegen God 
in zijne bedie- 


naren en heiligdommen, bij het zien, 
hoe de eer van het Vaderland bezoe- 
deld is juist door degenen, die ze 
hadden moeten hooghouden,— Onze 
stem te verheffen in ouzo driedubbe- 
le waardigheid van Herder der kudde 
van Mérida, 


— van priester des Al- 


lerhoogste», en van 
burger van Ve- 


nezuela, om te protesteeren. gelijk! 
Wij doen bij deze, voor Ons Diocees, j 
voor God en voor de Natie, tegen al : 
de buitensporigheden, die in de *An-j 
des bedreven zijn door Generaal An-j 
tonio Fernández. 
Ook 
willen .Wij j 


voor 
den President 
der Republiek j 


deze feiten blootleggen, opdat vol-* 
gens plicht 
en geweten 
een onder- 


zoek worde ingesteld, 
en indien, wat 


Wij 
beweren, 
waarheid 
bevonden 
1 
¡wordt.de rechtmatige straf aan de 




schuldigen niet worde onthouden. 




Wijl 
liet feiten betreft die alge-j 



ineen bekend en dus publiek domein 



zijn, en wijl op 


< >ns den plicht rust, te ¡ 


¡protesteeren tegen zulke feiten, ach-, 


: ten Wij hetnoodig, niet alleen aan II 
|een eigenhandig geschreven protest; 
jin te zenden, maar ook dat zelfde 


i protest door de pers te publiceeren, 
¡ 


I opdat het ook ter kennis kome van" 


í Unzo diocesanen en van alle inwo- 


ners van Venezuela; Wij willen niet j 


I dat men ons boude voor zwijgende' 


; waakhonden, «lie niet aanslaan bij' 


I hel 
zien 
van 
«lei» 
ondergang van i 
talrijke huisgezinnen, bij het 
. ver- ' 


trappen van den godsdienst, en het 
onteereu van liet vaderland. 


.Met verschuldigde» eerbied 


Antonio Ramón. 


¡ 
1 


i 
I!is,schop mil Mérida. j 


NIEUWSBERICHTEN. 


CURACAO. 


Kerkelijke berichten. 


!>. il. Mgr. J. j. A. Van Baaks, 
¡ 


Apostolisch 
Vicaris 
van 
Curasao, 


: wordt aanstaanden 
Woensdag van | 


'/.¡.¡u vorni-eii visitatiereis op Aruba | 
alhier terug verwacht. 
! 


* 


Aanstaanden 
Zondagavond 
zal 
¡ 


inde Parochie van Sta. liosa 
eene! 


11. .Missie 
worden geopend. 
Mogel 


i lods mililsten zegen 
rusten op de : 


¡pogingen der ijverige priesters, diei 


( zich aan dat heilig Missiewerk 
wij- i 
den en noch zweet, noch arbeid 
ont- ! 


zien 
«.>lll 
den akker 
des 
Heeren 
! 


vruchtbaar t«? maken! 


Pei l'rins 
Willem 
I' landden al-, 


hier verleden Zondag 
na eene voor- j 


spoedige reis de Eerw. Pater 
F. 
H. j 
Llikx, 
bestemd 
tot Professor aan I 


het Seminarie van Scherpenheuvel, ' 
en de Eerw. Frater M. Dioxvsio, die i 
zich gaat wijden aan 
het lager 
on- 


derwijs op de !í. K. scholen alhier. I 
Aan 
beiden 
zij 
een 
zegenrijke! 


werkkring toegewenscht. 


• 


H» 
* 


Dat het gouden 
priesterfeest 
vat! 


den 
nog altijd beminden 
"Pastoor 


Frederiks," ook in zijne geboorte- en 



woonplaats 
luisterrijk 
gevierd 
is. 



blijkt uitliet 
volgende bericht, 
datj 


wij aantreffen in de (iránfoche 
Cou- 


rant van ".'o September jl. 


"Heden, Vrijdag, 
de dag waarop; 


onze 
hooggei 


;erde 
stadgenoot, 
de 




HEerw. heer Mgr. 15. Th. J. Frede- 



deriks, oud-Missionaris van Curasao,! 



en oud-Pastoor der 
St. 
Annakerk 




aldaar, het gouden 
feest viert .van 


zijne 
öojarige Heilige priesterlijke 


bediening, is Zijn HEerw. te kwart 
vóór 
ure per rijtuig met a paarden 


bespannen 
(aangeboden 
door 
de 


buurtcommissie) 
van zijne woning 


in de Rogstraat afgehaald om zich 
te begeven naar het rijk versierde 
St. Elizabeths-gesticht, waar de Ju- 
bilaris opdroeg 
eene plechtige 
H. 


Mis 
van dankzegging, waarbij hij 


geassisteerd werd door de WelEerw. 
heeren Kapelaans P. A. van Roössel 
en.P. de Jong. 
Bij het binnentreden 


van het Rustoord maakt dit een over- 
weldigend schoonen indruk door de 
zeer 
passende, mooie versieringen 


die er zijn 
aangebracht. 
Ingang, 


vestibule, ontvangkamer 
en kapel 


dragen een stemmigen, eenvoudigen 
tooi, die ten zeerste de bewondering 
afdwingt. 
Groenen bloemen, chro- 


nicums 
en 
spreuken zijn daar in 


harmonische verscheidenheid om te 
getuigen van de hartelijke genegen- 
heid van de bewoners 
van het 
ge- 
sticht jegens den beminden Jubila- 
ris. 
Na afloop van het H. Misoffer 


werd ZHeerw. «loor de internen een 
prachtige regulateur vereerd, 
llee- 


ren Regenten van het St. Catharjna's 
Gasthuis boden 
oen keurigen 
fau- 
teuil aan mei paarsche zijden pluche 
bekleed. Ook van andere kanten kwa- 
men geschenken in. 
Te 5 uren .in 
den middag word een plechtig lot' ge- 
celebreerd. 


— Dinsdag, 
de dag der 


feestviering voor de gausche gemeen- 
te, zal oen ware feestdag, een alge- 
moene feestdag voor hooi de paro- 
chie zijn, 
Te 
10 uur zal eene solem- 


neelo li. 
Mis 
worden gecelebreerd 


door don hooggeachten Jubilaris. De 
woning van Z.llKerw., de Markt 
011 


de Kerk zullen dan in een feestkleed 
zijn gestoken. 
Kerebogen, -vlaggen, 


groen 
en bloemen, 
guirlandes, 
op- 


schriften. <:lin>nicums, spreuken, enz. 
enz. enz. zullen don indruk van 
het 


zeldzame feest verhoogen. 
Natuur- 
lijk hangt dan van hot liuis 
van 
ie- 


der parochiaan de 
nationale vlag, 


zoomogelijk met pauselijken 
wim- 


pel. 
Van's middags 12 tot 
l uur zal 


er gelegenheid zijn tot receptie ten 
huize van den Jubilaris. 
Allen 
zul- 


len zièh ter solemneele H Mis bege- 
ven, om 
van Uod zegen af te smoc- 


ken voor het heil van den oerbiod- 
waardigen 
l'riester, 
den boininden 


zoon der goede stad 
< Jrave.'' 


Officieele berichten. 


Bij Gouvernement-! 


- beschikking, ¡ 


dd. 18 dezer maand, N 
i>oá, is aan ij 


den Heer M. I'. Van Komondt. ge-¡i 
emploijeerde ten postkantor» alhier 



met 
ingang 
van 
den 
'.Mn. 
dezer; 


maand, 
een 
binnenlandsch 
verlof j 


voor den tijd van twee maanden ver- ; 
leend, met vergunning, um zich naar! 
St. .Martin X. G.te begeven. 


<•' 


* 


Hij 


- beschikking. 


dd. 
10 dezer maand, K" 
is, tot 



het opmaken van het tarief ter be- 
reking van de belasting op den in 



voer van 
koopmanschapj)en alhier 



voor het jaar IWO. 
eene commissie 


benoemd, bestaande uit 
: 


den Administrateur 
van financiën 


als lid en voorzitter 
; 


de Heeren M. H. Goksika, I'. M. 
llage, (.'. Z. de Hasetii Gz.. A. .1. 
1!. 


LEYISA. 
.). 
S. ScIIKIhELAAK, EIHJAK 


Skxiuk en A. 
i»k SoIjA, als leden 
: en 


de 
Heeren 
Jacoi: 
Uaiz, 
.1. 
Van 
Klei nen en li. S. 
i>k Lannov. als' 


plaatsvervangende leden. 


Benoening. 


De H«er (J. 
S. Mi'u.kk 
«loor de 


i Hooge líegeering benoemd lot 
Ad- 


|| ininistrateiir van financien in de k<>- 


!j lonie Curacao. Aanvaarde de nieuw- 
benoemde onze geiukwenschen. 


ij 
Donderdagavond 
weid 
aan 
ZKd. 


eene serenade gebracht. 


Havennieuws. 


| 
Verleden 
Zondag verliet llr. 
.Ms. 


, SontmrlsdijL- 
onze 
haven 
niet 
be- 


| stemming 
naar 
Honaire. 
Het 
ge- 


' ruclit liej». dat de korvet 
naar Pto. 


i CaUello of liii 
(¡iiiiiiM gezonden was. 



ten einde ilaar de Hollandsclie 
mi- 


Ij derdanen te beschermen. 


't Is echter gebleken, dat «le 
be- 



stemming en de beweegredenen 
ge- 



heel andere waren. 


* 


• 
* 
* 


Woensdag jl. verliet ook de 
fran- 


scho kruiser Sachet onze haven, 
liij 


het uitgaan speelde de muziek van 
het Garnizoen de Marseillaise. 


# 


* 
* 


Naar wij vernemen is de hier al- 


gemeen benendeKapitein H. Smjiteh 
benoemd als superintendent der K. 
W. I. M. in West-Indië ter 
vervan- 
ging vau wijlen den Heer. Radkma- 
ker, die onder 
zoo treurige omstan- 


digheden te Trinidad overleed. 
Posterij. 
Lijst ran onafgehaalde en onbestel- 


baar bevonden brieven: 


Minguelita C. Bor, Maria Herinio- 


na, Henriquez, Mocho, Regina Odu- 
ber, Antonio Scholten, José Greto- 
ño Vil lafañe.:. 


Niet 
voor bestelling vatbaar een 


drukwerk geadresseerd aan : 
Ben- 
jamiu P. Veeris. 


Leger 
en Vloot. 


Per l'rins 
Willem 
V arriveerden 
verleden Zondag twee officieren ter 
aanvulling van liet kader op Hr. Ms. 
Sommelsdijk. 
Zij zijn de Heereit A. 
T. Van Dijk, Iste officier en J. F. F. 
Van Muhus.v, luitenant, 
lieeds den- 
zelfden dag hunner aankomst waren 
zij verplicht, op de Sonimett/dijl,' zee 
te kiezen. 


* 


* 
* 


_Aan den laten Luitenant P. 0. A. 
Kituuisits, alhier in garnizoen, 
is bij 
Koninklijk 
besluit 
van 
II Sopt. jl. 


¡o'pnieuw een jaar verlenging van de- 
jtaeheerinji bij de W. I. landmacht 



verleend. 


¡ 
Kon hartelijk 
woord 
van geluk- 


I wenscli aan «lezen 
verdienstelijken 


lofficier viude hier zijne plaats. 



•Fc 
:fc 


lVn I Oef. jl. werd door de iniii- 
¡taire 
tooneelvereenigiug 
"Wilhel- 
¡mina" (President 
korporaal 
Léget) 


eene 
voorstelling 
gegeven 
met 


een liefdadig doei. 
Wij 
vernemen, 
dat ditmaal de netto opbrengst 
ge- 
komen is ten bate der Jongens 
van 
het Weeshuis te 
Santa 
liosa, 
dit! 
door hunne 
voortreffelijke muziek 
de algemeene aandacht hebben ge- 


! trokken. 
Wij kunnen niet anders 


• dan deze beschikking 
van het 
De- 


'i stuur der Yereenigiiig van harte toe- 


I juichen. 
Ze getuigt 
van onpartij- 
digheid en kunstzin. 


* 


:fc 
* 


ij 
Wederom hebben 
een tweetal sol- 


j daten van het garnizoen alhier ge- 


I tracht, naar A enezuela te ontsnappen. 
Aan 
de flinke 
houding 
van 
den 


| kapitein van den schoenerbrik 
///- 


| rondrite is bette danken, dat ze in 
jhun voornemen niet geslaagd zijn. 
j 
Dat zijn nu in 
weinige maanden 


: reeds 
:i 
gevallen 
van 
denzell'den 
aard. 


Justitie. 


Naar wij 
vernemen 
is 
verleden 
Dinsdag tegen den ontrouwen brie- 
venbesteller S. yijf jaren dwangar- 
beid gerischt. I itsjiraak Dinsdag a.s. 


Ongelukken. 


Donderdag jl. zijn op de Plantille 


:j San Juan twee kinderenjbij liet 
wiy 
terophalen in den put 
gevallen en 
jammerlijk verdronken. 


Ingezonden 
Mededeelingen. 


DE KINDEREN. 


Elk walgelijk 
en onsmakelijk 
ge- 
neesmiddel staat volwassenen testen 
en verwekt af keer liij kinderen. 
Zon- 
der twijfel moet men dikwijls 
het 
uitblijven van goede 
gevolgen 
voor 


een 
gedeelte 
toeschrijven 
aan 
do 
walging, die het geneesmiddel 
ver- 
wekt 


— en dit is de ondergang van 
liet systeem. 
Zoo gaat het ook bij 
de Levertraan, die dikwijls met 
ge- 
weld wordt opgedrongen met de ge- 
wone, 
vroegere preparaten aan 
te- 
genstribbelen<le en hulpbehoevende 
kinderen.- 
De meest sprekende 
te- 
genstelling biedt 


HET PREPARAAT 
VAN WAMPOLE. 


dut, otscliooii hot alle herstel en 
ge- 
nezing aanbrengende eigenschappen 
bevat der zuivere Levertraan, door 
ons uit versche lever van kabeljauw 
getrokkert,,toch geheel en al vrij is 
vjin walgelijken smaak, reuk en kleur. 
Dit preparaat is een vermenging van 
Levertraan met liypopliospliiten-sw 
roop, Extracten van mout en wilde 
kersenscliillen. Wampole's Preparaat 
heeft zijns gelijken niet in het ge- 
nezen van bleeke. tengere, verma- 
gerde kinderen, vooral van die lijden 
aan bloedarmoede, klieren, aan dé en- 
gelsche ziekte, aan ziekten in de bee- 
nen en in het bloed. Zijn onovertrof- 
fen eigenschappen zijn van de hoogste 
orde. 
Het kweekt nieuw bloed aan, 
sterkt de spieren, bevordert'het krij- 
gen van tanden, geeft kracht aan de 
beenen 
en maakt de kinderen 
be- 
kwaam om tot gezonde mannen en 
vrouwen op te groeien ; omdat de ge- 
nezing is aangewend in de jeugd, is 


AMIGOK DI 
CU RAG AO 


deze voordeel¡g en blijvend. 
Ouders, 
wier kinderen ziek zijn, kunnen niet 
te. spoedig hun toevlucht nemen tot 
dit geneesmiddel. 
Die 
er 
op ver- 
trouwt, wordt niet bedrogen;'liet is 
bereid om te 
genezen, niet om te 
bedriegen, 
liet is een vinding der 
moderne 
wetenschap en 
de 
beste 
zaak, diode geneeskunde heeft aan 
te bieden. 
Het is zoet als honig en 
alleen 
het onvervalsehte preparaat 
geeft reeds goede resultaten na de 
eerste 
dosis. 
Dij 
¡ille 
apothekers 
wordt het verkocht. 
(•„>) 


“EMULSION DE SCOTT”. 


Soñrse Scott y Bowne. 
— 
TMWMr- "vpyr* —— 
tffiT iirifi 
» 
| 
Respetados Señores: Participo;! usté-! 


des 
que 
considero 
la 
"Kmulsión de j 


Scott 
muy rlira/ 
en 
los 
casos \ 


de debiliiilad, 
v 
especialmente 
en 
la | 


I ;si>, 
reunieti'io además 
la 
cualidad 


<¡<: no ser desagradable al paladar. Ten- i 
go 
el 
gusto de pagar 
este tributo 
de j 


justicia 
á la mencionada preparación, i 


Ji a\ 
VicKXTt: Mrsium.i 
, Caracas. 
• 


La Semana Cristiana Hustrada. 


liemos 
t)'iii<l<> i'l gusto <1<; recibir 


<•1 numero correspondiente al último 
jueves <le <'st;i hermosa publicación 
t¡:ic nos 
pi'i'iiiitimos recomendar 
á 


nuestros lectores como un excelente 
medio 
«le adquirir á 
precio 
suma- 


mente módico un magnifico año cris- 
tiano 
ilustra<lo con 
más ile 
lU'> 
bo- 


nitos grabados. 


l'recio por un año 
s 
|'r. ;,o. 
Diri- 


girse á los señores l'opelin linos..:!, 
me Schuier.—l'aris. 


NEDERLAND. 


Opening der Staten-Generaal. 


Met liet 
gebruikelijk ceremonieel 


werd Dinsdag de zitting ik-r Staten- 
Genfraai geopend. 


Om twaalf uur werd in 
de 
ver- 


gaderzaal 
«ler Tweede Kamer cene 


vergadering 
gehouden 
door 
de 
le- 


den der beide Kamer* 
onder Voor- 


zitterschap van 
den 
president der 


E.-rste Kamer. 
< »m één uurvereenig* 


lien 
zich llleile 
d>' Ministers en ilc 


leden 
van den Itaad 
van 
State in 


■ leze 
zaal. 


• 
De stoet welke 
uní 
1 uur bet 
Ko- 
ninklijk 
paleis 
in 
het 
Noordland 


verliet, 
was nagenoeg gelijk aan die 


van 
vorige 
jaren. 


In 
het staatsierijtuig 
met 
acht 


paarden bespannen, was 11 .Jl 
. de Ko- 


ningin gezeten 
naast H.JI. de 
Ko- 


ningin-Moeder. 


Heiden werden overal geestdriftig 


toegejuicht. 


Aan de deur 
van 
de 
vergader- 


zaal der Katnerwerdenll.il. 
JI.M. 


ontvangen door een commissie uit de 
Kamerleden 
gekozen 
en. 
vandaar 


met gevolg geleid naar den Konink- 
lijken 
troon. 


. 
Hare 
.Ma jesteit de Koningin sprak 


bier do volgende troonrede uit: 


Mijm 


• Ilren-u.' 


Het 
is mij 'aangenaam, 
u bijeen 


te zien tot 
hervatting 
uwer werk- 


zaamheden. 


Jloge «Ie algemeene toestand van 


ons Vaderland en zijne overzeescbe 
gewesten ruime stof geven tot dank- 
baarheid, er is op menig punt drin- 
gende behoefte aan krachtige wet- 
gev.ende maatregelen; ik reken tot 
voorziening daarin op den ijver en 
de toewijding der Staten-Generaal. 


De 
betrekkingen met de buiten- 


landsche Mogendheden blijven zeer 
vriendschappelijk. 


Op 
de vredesconferentie te dezer 


stede ingevolge 
uitnoodiging 
van 


zijne Majesteit, 
den Keizer 
van 


liusland, door mij 
bijeengeroepen, 


zijn internationale 
verdragen 
van 


gewichtige strekking tot stand 
ge- 


komen, tot welke mijne 
regeering 


is 
toegetreden. 
Ik 
heb 
grond te 


ihopen, 
dat eerlang alle 
Mogend- 


heden, die aan de conferentie hebben 
deelgenomen, die verdragen 
zullen 


onderteekenen, 


De gunstige verwachtingen, met 


betrekking tot den toestand inAtjeh, 


' ten vorigen jare door mij uitgespro- 


ken, zijn verwezenlijkt, In Groot 
Atjeh is de rust 
bijna ongestoord 


gebleven,'en in de kustlanden breidt 


onze invloed zich voortdurend uit. 
Hoewel ons gezag .zich op eenige 
plaatsen nog met de wapens moest 
doen gelden, konden de aanwezige 
troepen tot de vorige sterkte 
wor- 


den teruggebracht. Voor de jongste 
krijgsverrichtingen 
breng ik warme 


hulde aan 
het Nederlandsch-Indi- 


sclie leger, alsook aan 
de vloot 
en 


hare landings-divisie. 


Nieuwe wetsontwerpen 
zullen u 


in'den loop van dit zittingsjaar wor- 
den aangeboden; 
voordrachten 
tot 


regeling van do samenstelling 
der 


landmacht en tot nadere wijziging 
en aanvulling der militiewet zullen 
u eerlang bereiken. Ook zal u 
oen 


verbeterde regeling van 
de bevor- 
■ 
dering, het ontslag en de pensionee- ; 
ring van ollicieren, alsmede van dej 
militaire 
pensioenen, zoowel 
voor- 


de zee-als 
voor de landmacht 
wor- 
. 


den aangeboden. 
;■ 


Van de verdere in te dienen ont-¡ 


werpen vermeld ik die betretl'endei 
het arbeidscontract, de drankwet, dej 
armenwet, het tarief van invoerrech- ; 
ten 
en de comptabiliteit. 


Wat 
de 
Oost-Indische 
koloniën! 


betreft, zal uwe medewerking wor-J 
den gevraagd ten behoeve der ver- j 
keersmiddeleu in Atjeh en der be- ¡ 
vloeüngswerken op het eiland Java. ! 


Ik vertrouw, dat de arbeid, dien j 
gij verrichten zult, onder Oods zegen ! 
dienstbaar zal zijn aan de belangen' 
van het koninkrijk. 


Ik verklaar 
de gewone zitteng der ¡ 


Staton-Oeneraal te zijn geopend. 


Met hetzelfde ceremonieel 
werd j 


lilt. 
Mil. 
uitgeleide 
gedaan 
en 
¡ 


keerden zij naar het paleis terug, 
i 


Dietstal ten paleize. 


De hoofdcommissaris van politie,, 


te 's-Gravenhago maakt bekend dat 
bij in den avond van IS September 
jl. aangifte 
beeft 
ontvangen, dat 


ten 
palei/.e 
van 
11. Jl.de Konin-j 


gin worden vermist do na te noemen i 
voorwerpen 
: 
; 


•.'kristallen 
Uucons 
met 
gouden} 


doppen 
en 
gouden 
voetstukken, 
1 i 
gouden 
spelden- ot' bijouteriebakje 


■ 


op gouden voet 
in 
den 
vonn 
van j 


een 
schelp, 
zwaar 
ongeveer 
I á 
.V 


hectogram: 
I borstelbak van kristal 


met 
á 
jour 
bewerkt gouden dek- 


sel; het deksel lang 'M cJI, breed i; 
cJI. 
Alles van Duitscli modern fa-I 


brikaat, uit de labrek van E. Schiür- 
inan en Co., te Frankfort'en 



bewerkt met bladen, 
rozen 
en in- 



secten en reüet'. 


In 
verband 
hiermede 
wordt de! 


aanhouding bevolen van den eersten 
zilverbewaarder ten 
palei/.e 
J. 
G. 


Le 
l'.lanc. die 
I.*» September 
jl. des 


middags het 
paleis 
verlaten heeft 


met een pakje, eene leugenachtige 
¡opgave beeft gedaan, en sedert niets 
meer van zich heeft doen vernemen. 
Hij is 
:»i; jaar oud. 


Kr zijn aanwijzingen 
van schuld 


tegen hem. Ingeval van ontdekking 



wordt ten 
spoedigste 
bericht inge-¡ 


wacht. 


Nader wordt nog 
gemeld dat de 


¡ontvreemde gouden voorwerpen zijn 
van 
groóte waarde en behooren tot 


¡de (lagelijksche 
toiletartikelen 
van 


11. Al. de Koningin, waaraan 11. Jl. 
zeer gehecht was. 


( buniddellijk 
werd een nauwkeu- 


rig onderzoek ingesteld door de in; 
specteurs der recherche de 
heeren 


,1. Aaltsz 
en H. F. 
van Rosmalen, 


wien het 
gelukte het 
ontvreemde 


bij een goudsmid te 's-Gra'venhage 
in beslag te nemen. Nog een groot 
aantal gouden en zilveren voorwer- 
pen 
van 
groote waarde, 
eveneens 


uit 
de zilverkamer 
van het paleis 


ontvreemd, werden 
mede door ge- 


noemde politie-ambtenaren in beslag 
genomen, terwijl vermoed wordt dat 
nog 
een 
aantal 
voorwerpen 
van 


waarde zijn verkocht en in omloop 
zijn. Hst onderzoek is nog in vollen 
gang. 


Nader meldt men nog aan het Vad.: 
Behalve 
de als vermist bij de po- 


litie 
aangegeven voorwerpen, zijn 


bij 
den goudsmid F. van Ipenburg, 


in het Achterom nog tal van andere 
sieraden van groote waarde aange- 
troffen, die volgens verklaring van 
den goudsmid door den voortvluchti- 
gen zilverbewaarder 
Le Blanc bij 


hem waren verkocht. 
Prachtige an- 


tieke gouden doozen van 4 á 5 hon- 
derd gulden waarde, modern en an- 


tiek 
gouden en zilveren tafelgerei, 
gouden bekers, messen, lepels en vor- 
ken met agaten of Fransch- en Sak- 
sisch porseleinen heften en andere 
voorwerpen, te veel om op to 
noe- 


men, zijn door inspecteurs de hoe- 
ren 
Aaltsz en Van Rosmalen in be-! 


¡slag genomen, omdat zij vermoeden! 
¡dat ook die voorwerpen van diefstal! 
afkomstig zijn. 
En hoewel liet in; 
beslag genomen» reeds 
een waarde j! 
van 
ettelijke duizenden 
vertegen- li 



woordigt, 
is dit, volgens de verkla-ij 



ring van den goudsmid, toch slechts !j 



een 
gedeelte van hetgeen door Le 
jßlanc in den loop «ler laatste jaren ! 
'¡bij hem is verkocht. 


I 
Een nauwkeurig onderzoen wordt; 


• ten paleize ingesteld naar de voor-'l 


¡I werpen, welke uit 
de zilverkamer i 


!| ontijreken. 
Inmiddels worden de ¡n¡¡ 


i beslag genomen voorwerpen «loor de i 
¡¡politie ten 
l'aleize teruggebracht ter 
1 
herkenning. 


! 
l)e 
reden 
dat Le 
jJlanc na zijn.! 


;jlaatste» diefstal 
— van de kristallen 
j 


i flacons en het gouden speldenbakje—i 


! gevlucht 
is, 
moet 
hierin 
gezocht ¡I 


i worden, dat hij kon vermoeden, dat; 


|j bij 
terugkomst van 11. M. «Ie Konin- 
! 


|!gin opis dezer, zijn 
wandaad zou 
: 
worden ontdekt, omdat deze voor-i¡ 
werpen — geschenken 
van de Ko- i 
ningin-Moeder aan 
haar dochter 


— i 
geregeld «loor 11. 31. aan haar toilet- 



I tafel worden gebruikt. 


| 
Voor laatstgenoemde klei nood ieën 




ontving Le lïlanc van den ineerge- |i 



noemden goudsmid 
11. 
•}.*»(>, volgens 




zeggen 
een bedrag gelijk aan 
de 



ij waarde van het goud waarmede de- 




ze voorwerpen zijn gemonteerd. 
Het vermoeden bestaat, dat nog 



verscheidene voorwerpen zullen ver-'! 
mist 
worden, zoodat 
de recherche'l 
voornemens is, ook elders nasporin-. 
gen te «loen. 


De 
voortvluchtige Le Ulano heeft 
vrouw 
en kinderen onverzorgd ach- 
tergelaten. 


BUITENLAND. 


Rome. 


— Ken 
Knevel iek 
des 
Pausen 
uuti 
de 
I'issehoppen 
va» 
frankrijk 
bespreekt 
de 
opleiding 


der geestelijkheid en liare zending. 


De Encycliek brengt 
ruimen lof 
aan 
de 
geestelijkheid 
van 
Klank- 
rijk, die missionarissen leverde voor 
<le gansche wereld, 
en het heil was 
van het.Fransche vaderland. 
De Paus zegt, dat niets mag ver- 
waarloosd worden 
om 
de priesters 


op te voeden, 
opdat 
zij 
waardig 
hun zending kunnen vervullen. '/. 11. 
dringt 
er op aan, 
dat 
de 
studie- 
programma s 
in 
overeenstemming 
worden gebracht met de program- 
ma's van 
den Staat, opdat de pries- 
ters hun invloed op de maatschap- 
pij niet 
verliezen. 
Maar 
hierdoor 
mag men 
de 
oude tradities 
niet 
verwaarloozen, die de eer uitmaak- 
ten van de Fransche geestelijkheid, 
de studie der Grieksche 
en Latijn- 
sclie letteren. 



Wat de 
groot seminaries betreft, 
Leo XIII 
vermaant om zich te ont- 
houden van 
de subtiliteiten der mo- 
derne philosopliie. Ilij betreurt het. 
dat in Frankrijk, 
welks volk tocli 
bekend 
is 
om zijn 
helder oordeel, 
het scepticisme 
den invloed 
heeft 
gekregen, welke bekend is, en dringt 
er op aan, dan men minstens twee 
jaren wijdt aan de studie der scho- 
lastieke wijsbegeerte. Verder wijst 
hij als den besten 
gids aan den H. 
Thomas van Aquino, 
en beveelt 
te- 
vens 
aan een 
volhardende lezing 
van den Catechismus van het Conci- 
lie van Trente. 
De 
Encyliek 
waarschuwt tegen 


sommige aanvallen op de H. Schrift, 
doch moedigt tevens onze exegeten 
aan, zjch op de hoogte te 
houden 
der entiek. De 
studie 
der kerke* 
njke 
geschiedenis 
moet 
. zijn 
het 
weergeven der waarheden.'God heeft 
onze 
leugens 
niet 
noodig. 
Aldus 
beoefend, 
zal de kerkelijke 
geschie- 
denis een bewijs zijn 
van de God- 


■Kt e 
zen(ling 
des Christendoms. 
\\ at de actie der priesters betreft 
in de maatschappij. Leo XI.II prijst 
van harte de priesters, die luisteren 
naar de raadgevingen van de Ency- 
cliek „Rerum Novarum'', die gaan 
tot het v'olk, tot de werklieden, tot 
i<Je armen, 
die 
hen 
onderrichten, 



nun iot verzachten* bonden oprich- 


ten, spaarkassen 
enz; 
dia 
boeken, 


schrijven en artikels, waarin zij be- 
wijzen geven, met hoofd en hart te 
denken en te voelen van de nooden 
onzer huidige 
samenleving. Edoch, 


hun ijver moet bescheiden zijn en 
hun beginselen zuiver. En niets zon- 
der de Bisschoppen. 


De Encycliek 
spreekt vervolgens 


over de zuiverheid van lu-t priester- 
lijk 
leven, dat op zich zelf een pre- 


diking moet zijn. De l'aus 
den 
vooruitgang 
van 
den 
tégeii- 


woordigon tijd niet. „Wij aanvaar- 
den gaarne du uitbreiding van het 
heérschersehap der wetenschap, 
en 


prijzen alles 
wat bij kan dragen tot 


den bloei der algetneene 
welvaart, 


maar de wijze voorzichtigheid 
der 


Kerlc 
is noodig, opdat 
deze 
voor- 
uitgang blijve in een goed 
sjmor." 
Frankrijk. 
l,l, ler 
de 
twee 


otlieieren. 
die 
weigerden 
Dreyfus 


voor schuldig te verklaren, bevindt 
zich ook 
Luit. Kol. de liréon. 
Zoo 


men zich ooit in den vinger 
gesne- 


den heeft, dan is het met dezen rech- 
ter van Itenues. Deze heer de ISréon, 
namelijk, is een oprecht 
Katholiek, 


die n. b. eiken 
morgen 
vói'ir de zit- 


ting in do Kerk eenige 
ging bidden, 
ten einde 
lieht van Ho- 


ven te bekomen 
in cene /"O duistere 


zaak. 
Toen heette het 
dadelijk in 


zekere pers, dat van zulk een kweze- 
laar niet 
veel te verwachten 
wa< 
: 


neen, dan waren lïrogniart en lïeau- 
audere inanneu! Doch zie, nu 
U h- t 


juist deze 'vlericaal". 
die zijn stem 


uitbrengt vóór Dreyfus. 
Iïl ijÍet 
hier 


niet 
ten duidelijkste 
uit, 
dat 
de 


quaestie geen ch'iiralt' 
is, 
hoeveel 


moeite men zich 
van zekere zijde 


ook geel t, om dit der goê gemeente 
te doen gelooven 
? 


Duitscbland. 


— Wij 
hebben 


onlangs wel 
is 
waar 
reeds in 
een 


paar artikelen 
eenig licht doe» val- 


len 
op het 
ware karakter der 
zoo- 


genaamde 
Los-van-ltoine-be weging 


in Oostenrijk, 
maar 
vinden thans 


in 
de <¡criiimiia een zoo merkwaar- 


dige. 
zoo cynisch onbeschaamde 
be- 


kentenis van de 
'>st<li'iilxcll<; llhihl- 


xchmt. 
het otlicieele orgaan 
der be- 


weging. dat 
we 


— vooral 
1111 
som- 


mige liberale Duitsche bladen dezer 
dagen 
weer berichten bevatten van 


kleine ...Massen-Austritte" 


— meeneii 


er hier 
nog 
eens melding 
van 
te 



moeten 
maken. 
1Let blad tracht Ka- 


jtholieken die wel gaarne de ltoom- 
'sche Kerk 
zouden 
verlaten, maar 



die vreezen, ook inde l'rotestantschi? 



gedwongen 
tt; 
zullen 
worden 
tot 


het 
geloof 
aan 
eenige 
positieve 



waarheid.'' gerust te stellen door de 



verzekering dat de orthodoxe ricb- 
jting in het 
protestantisme op Duit- 



schen boden van nagenoeg geen be- 
I.teekenis is. „liet berust 
op volsla- 


gen onkunde 
en oppervlakkige be- 


oordeeling 
van 
het protestantisme 



als sommigen 
ineenen. 
•lat 
zij bij 



een 
geloofsverandering slechts 
de 


leene 
geestelijke 
gevangenis 
ver- 


wisselen 
voor de andere, 
door wier 



tralievensters 
misschien 
wat 
meer 



licht naar binnen valt. Integendeel -- 
'de overgang tot het protestantisme 



beteekent niet enkel de negatie „Los 
van Home!" maar ook de bevrijding 
uit de ketenen, 
welke den vrijden- 


ker, die voor het 
uiterlijk 
Katho- 


liek blijft, tot aan 
het 
einde 
zijns 


levens 
omknellen. 
Het 
beteekent 


een stap ¡11 de richting eener meer 
vrije, nationale levensbeschouwing." 


I)e beweging en haar orgaan spe- 


culeeren 
dus op vrijdenkers! Zij he- 


keeren tot de vrijdenkerij! Ziedaar 
de 
beteekenis 
der beweging. 
Los 


van Home! 


—Los van God! 


— Los van 


allen positieven godsdienst! 


—Het Dreyfus-proces geeft aanlei- 


ding tot nogal dwaze uitingen van 
wansmaak. 
Een 
restauratiehouder 


in de Spenerstrasse te Berlijn 
ver- 


koopt 
een drank, dien hij „Dreyfns- 


tranen" noemt. Op het etiket staat, 
dat deze borrel de onschuldigste ter 
wereld is. 
Aan de koopers, die tien 


fiesschen 
tegelijk 
opdoen, zal 
bij 


wijze van-,.verzachtende omstandig- 
heden'*rabat worden verleend!|De hu- 
mor is toch de wereld nog niet uit! 


Amerika. 


— In de St. Barthele- 


my-kerk te New-York had de plech- 
tige lijkdienst plaats van wijlen Cor- 
nelius Van derBilt,den onlangs over- 
leden Amerikaanschen spoorwegko- 
ning, Van der Bilt werd den iiï Nov. 


A3IIGOE 
Dl 
CURACA O 


1843op Staten Island geboren. 
Zijn 


«rootvader 


— ook 
een Cornelius 


— 


was dc stichter, van het ontzaglijk 
vermogen dezer familie. 
Hij stierf 


op 4 Jaunari IST7 te New-York en 
zijn 
nalatenschap, 
die op honderd 


inillioen dollars, 
d. i. tweehonderd 


vijftig milhoen geschat werd, kwam 
grootundeels ten bato van zijn oud- 



sten zoon William. 
Toen deze op 8; 


December 1885stierf, acht kinderen 



nalatende, 
werd het vermogen der 


Van der Bilt's geschat op tweehon- 



derd inillioen 
dollars, dus vierhon-j 


derd vijftig inillioen gulden. 
li?'7f¡ 
berekende de 
"New-York 
Herald''! 


de jaarlijksche inkomsten der fami- 



lie op Jö BG4,ouü dollar, dus meer dan 
:>0 inillioen gulden. 
Cornelius Van 



der Bilt was sinds 'SU president van 
den New-York Haarlem spoorwegen 
directeur van meer dan 
ÜO andere 


lijnen. 
Wegens een kwaal had hij 


zich reeds sinds eenigen tijd uit 
tic- 


zaken moeten terugtrek ken. 


In 
'¡H 
werd 
Ij ij onder liet 
baden 


overvallen door een 
lichte attaque 


van 
lel oerte, 
die 
echter 
weinig 


merkbare gevolgen naliet. I>e schen- 
kingen 
der Van der Bilt's voorin-I 


.stellingen van onderwijs 
en liefda-i 


digheid bedroegen in evenredigheid' 
minder dun die van andere Ameri- 
kaansche milioiinairs. William 
ver- 


maakt".' aan velschillende gestichten 
en 
inrichtingen slechts (!) het 
klei- 


nigheidje van 
1 -.'OO o<>o 
dollars en 


Cornelius ¡schonk in 'i»*> «net zijn broe- 
der 
i 000 dollars voor de Van der 


Milt kliniek aan het Cohnnbia-Colle- 
ge. I >e familie Van der Milt telt thans 



nog 
1!• volwassen 
leden, wier geza- 


menlijk vermogen geschat wordt op 
zevenhonderd vijftig 
inillioen 
gul- 


den. 


Van der Milt wordt 
begraven te 


New-Port. (Staten 
lsland.) 


Transvaal. —Aan 
een 
Trans- 


vaalsch blad onthenen wij 
onder- 


staand 


Politiek gedicht. 


hiigelMUan, 
; 
a 
Volks Vjnoijcr, 
li''; iii al 
vergeet 
van 
I 'rei ie;: 


Ik 
/a! 
'¡enk 
11• «o oud 
ik word. 


Aan /ijn 
Moed 
<!t 


.< >i juu gestort. 


Kngelsmaii. i"ii 
regt verdraaijer, 


Vri jlieidMiioorder, 
tand verraiier. 
Wij 
denken 
nog aan Slachters Nek, 


Met 
ons 
Mroedcrs bloed bevlekt. 


Kngelsinan, 
vraagt 
jou geweten. 


Het iii 
al 
Natal vergeten, 


Tranen en 
t >l= «cl 
legt 
daar gestort. 


I 'ie 
nooit 
weer 
vergeten word. 


Kngelsman 
i«-u 
wet 
ver!reder. 


Mee' 
jou grond maar altijd 
broeder, 


Wij 
denken 
ii"g 
aan Davi.;> graf, 


lle Diamant 
Veld 
naam ji. at. 


Kngelsman. 
jou 
vrede 
vr<e.;er, 


Lage lathart, uitvlag 
drager. 


Denk 
toch 
b leeds 
aan 
Doornkup, 


Waar 
de 
Moer ¿til 
het geklop. 


Ivngelsman, moet 
toch 
niet praten. 


Van jou dappere soldaten; 


Menig 
slagveld liet juj gevlugt. 


Waar jullie 
nou 
nog 
om zucht. 


Kngelsman, Tractaat verbreker, 
Denk 
jul niet daar is 
'n Wreker? 


Voor jullie onrecht aan Transvaal. 
Zal 
die lieer jul laat 
betaal. 


Kngelsinan, 
jou dag 
zal naken. 


Want er lee! een 
(»od 
der Wraken, i 
In 
den dag 
van 
groot 
gericht. 


Kom 
jou werken aan hel licht. 


A. 
S, 
Ko'l/f., 
Johanncshurg. 



AM I GOK Dl 
CURACAO 


ADVERTENTIEK. 


BEKEOTMAKINjöT 


D<> publieke verkool» van ZILVE-i 


REN. 
(JOUDEN 
en JüWEELEN 
VOORWERPEN, beleend Ut Spaar- 
en 
Beleenbank van 
1 Januari t/m ÜO 
Juni 180?, onder N". 7157 G t/in N'. 
1787H, zal plaats hebben op Donder- 
dag den X'Osten October a. s. en 
vol- 


gende dagen. 


Belanghebbenden worden verzocht 


den verkoop te voorkomen, door de 
aanzuivering der verschuldigde in- 
resten. 


Curasao, den 4en Octobèr 1809. 


De Voorzitter, 


M. P. CURIEL. 


! 
ANUNCIO. 


• 
Bendementoe 
di PREENDANAN 
¡di PLATA. 
ORO 
i DJAMANTA 


i koe tin placa fiá ariba nan na Spaar- 
ien Beleenbank, 
esta esnan for di 
1 



di Januari té 
ü0 di Juni JS97 bao 


,di N°. 7187 G té N". 1787 H,,10 toema 
luga dia Huebes áij di October i 
dia- 


¡: nan koe ta sigi. 


Ta jama interesadonan di bin 
pa- 


!ga lian interes, afin di evita nan ben- 
dementoe. 


! 
Curasao, '¿7 di April IS9D. 


Pres ident, 



JI. P. CURIEL. 


i 
_ 


BBTÍCi CENTBÜ 


DE lAlfílOY $t C". 



Overzijde — Brcedestraat. 


fíriiot voorraad vnn artsenijen 
en 




van de nllcruicu wste pa ten tmiddelen;' 



allervoortreileli¡leste wijnen 
van 
de 
beste 
merken 
; 
heerlijke 
siropen: 
sodawater : brillen 
van allerhande 
soorten 
; allerfijnste 
en allerwelriu- 
kendste parfumerieën 
: cacao en cho- 



colado 
vjiji 
verschillende 
merken 
: 
uitgezochte eonlituren 
: sigaren uit 
de meest geroemde fabrieken, 
enz., 
enz.', enz. 


Agentuur 
van liet gerenommeerde 
X<aiis extra Stout, door meer 


dan duizend geneeskundigen in Ne- 
derland en verreweg door de meeste 
van Curayao 
aanbevolen; 
van liet 
heerlijke 
bier El 
Ciervo, liet 


deugdelijkste voor de tropische ge- 
i westen, om de geringe hoeveelheid 
alcohol, 
welke 
het 
bevat: van de 
Elixir de Capuchino, bereid 
door H. 
Suels, het groote en onfeil- 



bare geneesmiddel voor de spoedige 



genezing der vrouwenkwalen. 



Alles tegen 
schappelijke prijzen, 



; 



¡ Fotografía Sonblcttc. 
j 


i 
J 


Este 
muy 
conocido Taller! 


ofrece 
de nuevo sus trabajos á 


sus numerosos 
clientes, acaba 


de recibir máquinas dq las illti- ¡ 
mas invenciones v tiene cons- 
• 


'I 
tantemente de venta aparatos' 


c 
; ingredientes frescos para el 
arte fotográfico. 
¡j 


HORAS DE TRABA-JO 


de 
8 A. SI.-4 P. 32. 



DK IXTfiEKËXIKtt 


is 
opengesteld op 
den 


I" Sdiccionario JPapiamcn- 



toc-Hodamh'» i llov- 
landfa-Papiamento*' 


DOOlí 
!, 


ALFREDO F. SINTIAGO 
Xadere informaties te bekomen 


te Willemstad, Kerkstraat 
X? 195 
of in den IJoekhandel van del lee* 
ren A. Uethencourt en Zonen, Wil- , 
lenistad. 


"LA COEOSACIOir 
REAL 
FABRICA 
DE 
CIGARRILLOS 
OtraToandLsuCalio Anclia. 


Los cigarrillos «le estu afamada Fábrica están elaborados con 
los mejores ¡i 


iiiateriales de la ííabana. 


ALGODON, PECTORAL, TRIGO, BERRO ETC. 
ETC, 


SF, VENDEN POR MAYOR V AL I 
)ETA Ti 
en todos l„s A lina een es. Botiquines, lïoticas v Tiendas de Curaran. Donaire 
' 
Aruba. 
J unidad, \ enezuela. Haití, Colombia, etc. ¿te. 
luí esta fábrica encontrarán los fabricantes 


_PAPEL PARA CIGARRILLOS, PICADURAS DE PRIMERA CLASE ETC j: 


TI»!©"TAFEL 


~ 


I 
ilor ítooinsclicpon 
van -tlio Ue<l 
1) J,inc''techen 


FvTH¡'\7S7'- 
¡i 
puerto ¡tico. Venezuela en curasao. 
j! 
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¿Procuró Ud. alguna vez 


eludir las gotas de lluvia ? Di- 
íVcililla empresa, 
no es cier- 


to ? Pues igualmente inútil es 
querer escapar á los gérmenes 
de la tisis. 
No hay evasión 


posible. Nos rodean en todas 
partes, v sin cesar los absor- 
ban nuestros pulmones. 
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;Cón.o sucede, entonces, 
r: 


• esta enfermedad no ataca 



;i 
;• 'do c I inundo ? Por la sen- 



cl.í.i raZ'.'n de que estos gér- 
¡i 
nes i 


> pueden hacer lun- 


et 
ié en una garganta v unos 


P-.í'mcn- 
!• bustos. Solamen- 


te :ua:u' 


> e tos órganos están 


¡les 
|. -rrati 
sobreponerse 


es iS gérme:K 


l:s m n.k r que el cuerpo 


se halle bi- n pr<-visto de gra- 
sa. En 11 empobrecimiento de 
la '/añ.r/e-v 
la delgadez del 


cuerpo i lá el peligro. Si no 


osa 
" ..s, y se siente Ud. 


uy. e.la y los pulmones 


¡miados, no hay que perder 
un solo día. Tome Ud. la 


A 
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Scott 


" * Aceite de Hígado de Baca- 
.l con liípofosfitos cuanto 


sanará las mem- 


iniiamadas fortilicán- 


• 
- lis á la vez en alto grado, 
i 
d:ge :iún 
se 
fortificará, 


i jorará el apetito y aumere- 
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.::e. el peso. Todo el cuerpo 


•• 


•í »rtií icará v no podrán to- 


;:ar arraigo Os gérmenes de 


. tisis. 
Lista propiedad de nutrir, 


:■> 


: tener v robustecer es la 


■- ;e ha dado á la EMULSION 
'i: SCO I 1' valor tan extraor- 
dinario en todas las enferme- 
dades que debilitan y desgas- 
tan el organismo. 
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Rehúsense las imitaciones y la* "prepa- 


raciones *in sabor" y "vinos" 
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